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परन्तु नियंत्रक प्राधिकारी सरकार द्वारा समय- समय पर जारी कि ! 
गए अनदेशों के अनुपार गारेबोक्षा को अधि में वृद्धि कर सकता है : 

परन्तु यह ओर कि किसो अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में वृद्धि 
करने के लिए कोई विनिश्चर पूर्व परिवीक्षा अवधि को समाप्ति के पश्चात 
अाठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और संबंधित अधिकारी को अवधि 
के भीतर एमा करने के कारणों सहित लिखित में संसूचित किया जाएगा । 


[ सं . ए . 12034/ 5/ 87 - सी . एच . एस -5] 

बनवीर सिंह, संयुक्त सचिव 


स्वास्थ्य ( स्वास्थ्य विभाग ) और परिवार मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1990 
सा . का . नि . 83 ( अ ) :- - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा 
नियम , 1982 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते 
हैं , अर्थात : - - 

1. ( 1 ) इन निमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा ( नवां 
संशोधन ) नियम , 1990 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2 केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम , 1982 के नियम 10 के उप . 
नियम ( 1 ) में निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात - -- 
( 1 ) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियक्त प्रत्येक व्यक्ति 2200 75 

2800-द . . - 100 - 1000 रुपये के ग्रेड में नियुक्त चिकित्सा 
अधिकारी के मामले को छोड़कर जो दो वर्ष की 
अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा एक वर्ष की अवधि के लिए 
परिवीक्षा पर होगा : 


टिप्पण : केन्द्रीय स्वास्थय सेवा नियम , 1982 को तारीख , 13-11- 19821 

की सा . का . नि . संख्या 689 ( अ ) के द्वारा प्रकाशित किया गया 
पोर बाद में इसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधन 

किया गया है :---- 
1. सा . का . नि . संख्या 50 ( अ) , तारीख 3-2-1983; 
2. सा . का . नि . संख्या 430 ( अ) , तारीख 11-6-1983 ; 
3. सा . का . नि . संख्या 631 ( अ ), तारीख 17- 8- 1983 , 
4. सा . का . नि . संख्या 696( अ ) , तारीख 30- 8-1985 , 
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one year except in the case of Medical Officer ap 
pointed in the Grade of Rs. 2200 - 75 - 2800 -EB 
100 -4000 who shall be on probation for a period 
of two years : 


Provided that the controlling authority may extend the 

period of probation in accordance with the instruc 
tions issued by the Government from time to time : 


Provided further that any decision for extension of the 

period of probation of an officer shall be taken 
within eight weeks after the expiry of the previous 
probationary period and communicated in writing 
to the concerned officer together with the reasons 
for as doing within the said period . " 


5. RT. 47 . fq . TETT 833 (3 ), arrie 4 -4 -1986 ; 
6. FT . # 1. for . a ETT 955 (2 ), mie 25-7-1986 ; 
7. T. 1. ff. af 1038 (3 ), TIC 25-8-1986 ; 
8 . H . 7 . fl . 1180 (2 ), mie 5- 11-1986 ; 
9. RT. # . Fot . 164T1284 (3 ), arcia 12- 12-1986 ; 
10. 27. . for . FETT 467 (3 ), ie 11-5-1987 ; 
11. 777 . fl. fa . OTT 468 (3 ): artie 11- 5- 1987; 
12. 7. FT. FT. ET 592 ( ar ), arra 22-6-1987; 
13. T. . Fr. FETT 1184 ( er ), ipie 19912 - 1988; 
14 . 71. T. ft. Flert 28 (3 ), nista 16-1- 1989; 
15. FT . T . f . NOTT 29 ( 37 ), zie 16- 1-1989; 
16. # . 1. ff. OT 125 (2 ), atzia 27-2-1989 ; 
17. Fr. 7 . fit . FETT 127 ( 1), arzia 27-2-1989; 
18. TT . T . fot . FETT 128 ( at ). artiu 27-2-1989; 
19. RT. fil . fr . sur 580( ), atrie 30-5-1989; 
20. # T. 97 . fer . HOT 744 ( ), Aria 10-8- 1989 ; 
21. Fr. 57 . fl &TT 909 ( ), areia 23-10-1989; ut 
22. PT . T . fir . TEHT 1042 ( 2 ) , arzia 6-12- 1989 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(Department of Health ) 

NOTIFICATION 
Delhi, the 19th February, 1990 


[ Nó, A . 12034 / 5 / 87 - CHS. V } 

BALBIR SINGH , Jt. Secy . 
NOTE : - The CENTRAL HEALTH SERVICE RULES , 

1982 have been published vide GSR No . 689 ( E ), 
dated 13 -11- 1982 and subsequently amended vide 

following Notifications : 
1 . GSR No. 50 ( E ), dated 3- 2 - 1983 ; 
2. GSR No . 430 (E ), dated 11 -6- 1983 ; 
3. GSR No . 631 (E ) , dated 17-8- 1983 ; 
4 . GSR No. 696 ( E ), dated 30 -8 - 1985 ; 
5. GSR No. 833 (E ), dated 4 -4 -1986 ; 
6. GSR No . 955 ( E ), dated 25 -7- 1986 ; 
7 . GSR No. 1038 (E ), dated 25 -8 - 1986 ; 
8 . GSR No. 1180 ( E ) , dated 5- 11 -1986 ; 
9. GSR No . 1284 (E ), dated 12- 12 -1986 ; 
10. GSR No . 467 (E ), dated 11 -5- 1987 ; 
11. GSR No . 468 (E ), dated 11-5- 1987 ; 
12 . GSR No. 592 (E ), dated 22-6- 1987 ; 
13 . GSR No. 1184 (E ), dated 19-12- 1988 ; 
14 . GSR No . 28 (E ), dated 16 -1-1989 ; 
15. GSR No. 29 (E ), dated 16 -1- 1989 ; 
16 . GSR No. 126 (E ), dated 27 -2 - 1989 ; 
17. GSR No. 127 ( E ), dated 27 -2 - 1989 ; 
18 . GSR No. 128 (E ), dated 27-2 - 1989 ; 
19 . GSR No. 580 (E ), dated 30 - 5 - 1989 ; 
20. GSR No. 744 ( E ), dated 10 -8 - 1989 ; 
21. GSR No. 909 (E ), dated 23 - 10 - 1989 ; and 
22 . GSR No. 1042 (E ), dated 6 - 12 - 1989 . 


G . S. R . 83 ( E ).- In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution , the President hereby 
makes the following rules further to amend the Central 
Health Service Rules , 1982 , pamely : 
1. (1 ) These rules may be called the Central Health Ser 

vice (1st Amendment) Rules, 1990 . 
(2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette . 
2 . In the Central Health Service Rules, 1982 , in rule 10 , 
sub -rule ( 1 ) , the following sub - rule shall be substituted , 
namely : 
“ ( 1) Every person appointed to the Service by direct 

recruitment shall be on probation for a period of 
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